De Keen's Berechnungen fur die specifische Warme.
nocli zu sprechen kommen,
9i = ?0 (l — 1,333/30 setzt, woselbst /3 der Ausdehnungscoefficient des Dampfes 1st, erhalt er
(cp)f — (cp)& = 1,333 j8 po,
also von * unabhangig (falls |3 von * unabhangig ist). An der Hand von Formeln fiir cp und folgender Werthe fiir QQ und |3 fiir die gleichen Substanzen
p0 =     62,44        82,79        —        86,48        131,63       —         109 |3  = 0,001107 0,001126    —      0,00151   0,001348    —    0,00117
giebt er folgende Vergleichung zwischen den beobachteten und den nach obiger Formel berechneten Werthen fiir (cp)f — (Cp)a.
_          f beobachtet    0,112    0,139   —  0,197    0,243  — 0,191
— (CPM \ berechnet      o,092    0,129   —  0,174    0,237  —  0,170
Die berechneten Werthe sind zwar sammtlich kleiner als die beobachteten, gleichwohl ware die Uebereinstiinnmng eine sehr gute. In-dessen hat de He en bei den als beobachtet angegebenen Zahlen von vornherein die Abhangigkeit von der Temperatur ausser Acht gelassen, die (rleichung gilt also mir fiir 0°. Sie ist aber auch nach dieser Be-schrankung interessant genng, wenngleich ihre Ableitung aus der Thermodynamik als ungenau bezeichnet werden muss. In Wahrheit hat man
Chloroform     ....    (<5p)/—-(Cp)d = 0,0982 — 0,000 034 0$
Schwefelkohlenstoff.    .            „            = 0,103 7 — 0,000 029 6 *
Aether.....'.            „            = 0,156 5 — 0,0002620 t
Aceton......            „            = 0,208 0 + 0,000019 2 t
Essigather     ....            „            = 0,253 6 + 0,000 176 4 t
Benzin.....            „            = 0,156 1 + 0,000 4172 t.
Irgend ein Gresetz lasst sich aus diesen Zahlen nicht ableiten, die Differenzen der Temperaturglieder sind bald positiv, bald negativ und im Uebrigen von derselben Grossenordnung wie die Temperaturglieder selbst, also keineswegs zu vernachlassigen. Uebrigens sind die zuletzt angegebenen Werthe fiir den constanten Theil der Differenzen fast durchgangig kleiner, als die nach de He en's Formel berechneten. Man ware versucht, de Keen's Formel, welche, wie oben angegeben, nur fiir 0° verificirt ist, da ja diese Temperatur ganz will-kiirlich ist, zu verallgemeinern und zu setzen:
2)                                (CP)/— (Cp)a-= 1,333/Jp,
wo nun Q fiir irgend eine Temperatur gelten wiirde.    Es ist nun fiir: Chloroform  .    .    .    .    r =    67,0 — 0,085 19* — 0,0001444*2 Schwefelkohlenstoff   .    r=    89,5 — 0,0653*   — 0,0010976 *2
+ 0,000003524*^us Rowland's Beobachtungen und sein en eigenen glaubte Dieterici
